SCHEMA ELETTRICO DEL G259 


II registratore G 259 (vedi a pag. seguente, interno di copertina) e la version e del G 258 desti- 
nata alia installazione fissa in radiofonografi od impianti ad Alta Fedelta. Per l’uso dell’appa- 
recchio vale quanto si & detto per il G258: riportiamo qui lo schema elettrico, che ha lievi dif- 
ferenze in relazione aH’impiego a cui il G 259 e destinato. 

































